TOSHIBA 


東芝メモリーレコーダ取扱説明書 


DMR-850A 



保証書付 

保証書はこの取扱説明書と一体になっておりますので記入をお受けください。 


• このたびは東芝メモリーレコーダをお買い上げいただきまして、まことに 
ありがとうございました。 

• お求めのメモリーレコーダを正しく使っていただくために、お使いになる 
前に「取扱説明書」をよくお読みください。 

•お読みになったあとはいつも手元においてご使用ください。 







安全上のご注意 


ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 
この取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、 
安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示- 
図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。 


[表示の説明] 

表 示 

表示の意味 

△警告 

“誤った取扱いをすると人が死亡する、または重傷を負う可 
能性のあること”を示します。 

△注意 

“誤った取扱いをすると人が傷害を負う可能性、または 
物的損害のみが発生する可能性のあること”を示します。 


※レ 重傷とは、失明やけが、やけど(高温•低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るもの 
および治療に入院 • 長期の通院を要するものをさします。 

※2:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが • やけど • 感電などをさします。 

※ ㊀ ：物的損害とは、 家屋. 家財および家畜 • ぺット等にかかわる拡大損害をさします。 


△警告 


お客様ご自身で修理•改造 • 
分解はしないでください。 

分解禁止発熱•発火の原因となります 0 

ペースメーカーなど体内に 
V . V 機器を装着されている方ま 
m ± た、航空機など電子機器の使 
用が制限されている場所での 
ご使用はおやめください。 

煙が出ている、変なにお 
いがするなど、異常の場合 
指示はすぐに本体から電池を取 
り出してください。 

そのまま使用すると、発熱 • 
発火の原因となります。 

/ <-v 本体の中に水や異物を入れ 
〇\) ないでください。 

禁止発熱•発火の原因となります。 

△注意 

iOw 本体をふりまわさないでく 
〇/ださぃ。 

禁止けが•事故の原因となります 0 

/ T \ 運転中•歩行中に操作しな 
〇/ぃでくださぃ。 

禁止事故の原因となります。 

本体を口に入れる、なめ 
る、かじる等はしないでく 
禁止 ださい 0 

けが • 事故の原因となります。 
特にお^(こはご注 B くださ IA 

受信障害について 

本機をラジオ、テレビ、携帯電話、 
その他デジタル機器などに近接して 
ご使用になると、受信障害の原因と 
なることがあります。その場合は、 

本機を離してご使用ください。 
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電池に関する安全上のご注意 

•ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。アルカリ性溶液がもれ 
て眼に入ったり、発熱•破裂の原因となります。 

•万一、 アルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着した場合は、きれいな水で洗い流し、眼 
に入ったときは、きれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。 

下記のことを必ず守ってください。電池の使し汸を間違えますと、液もれや 
破裂のおそれがあり、機器の故障やけがなどの原因となります。 

• 同梱の電池は充電することができません。充電すると液もれや破裂のおそれがあり 
ます。 

_長時間ご使用にならないときは、電池を本体から抜いてください。 

• 充電式電池をご使用になる場合は、電池及び充電器の説明書をよくお読みになり、 
正しい取扱いをしてください。 

• +、一を正しく入れてください。 

_新しい電池と使用した電池、他の種類の電池をまぜて使わないでください。 
•使い切った電池は、本体から取り出してください。 


免責事項に ついて 


•地震、雷、火災、第三者の行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、 
その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負 
いません。 

♦本製品の使用または使用不能から生じる付随的な障害（事業利益の損害、事業の中 
断、視聴料金の損失など）に関して、当社は一切の責任を負いません。 

•取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責 
任を負いません。 

•接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切の 
責任を負いません。 

籲万一、本機使用により生じた損害、逸脱利益または第三者からのいかなる請求につ 
いても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。 

•故障、修理その他の理由に起因するメモリー内容の消失による、損害および逸脱利 
益につきまして、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承くだ 
さい0 
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使用上のお願い 

•本体に強い衝撃を与えないでください。録音中の内容が記録されないばかりでな 
く、記録済みの内容が破壊される原因となります。 

♦携帯電話や PHS の近くで録音するとノイズが入ることがあります。その時は、本機 
を離してご使用ください。 

♦本機の表示部に無理な力を加えないでください。破損の原因となります。また、表 
示部の特性上、力を加えると表示が異常となります。 

•本機を水がかかる所、湿気やホコリの多い場所、油煙や湯気の当たる所、暖房器具 
のそばや直射日光の当たる場所に置かないでください。 

• 本機を窓の締め切った自動車内に放置しないでください。車内が高温になることが 
あり、変形 • 変色 • 故障や火災の原因となったりすることがあります。 

•録音したテープ、キャッシュカード、定期券、フロッピーディスクなどを本機のス 
ピーカー部分に近づけないようご注意ください。大切な情報が消えてなくなること 
があります。 

•殺虫剤や揮発性のものをかけたりしないでください。また、ゴムやビニール製品な 
どを長時間接触させないでください。変色したり、塗料がはげるなどの原因となり 
ます。 


キャビネットのよごれは柔らかい布で軽くふき取ってください。 

•よごれがひどいときは、水でうすめた中性洗剤に布をひたし、よく絞ってふき取 
り、乾いた布で仕上げてください。ベンジン、シンナーは絶対使用しないでくださ 
し、。変色したり、塗料がはげるなどの原因となります。 

•化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きにしたがってください。 


著作権について 

•あなたが、録音したものは、個人として楽しむことなどを除いては、著作権法上、 
権利者に無断で使用、開示、頒布または展示などをすることはできません。 

なお、実演や興行、展示物などの中には、個人として楽しむなどの目的であっても、 
録音を制限している場合がありますのでご注意ください。また、著作権の対象となっ 
ている音声が記録されたデータのコピーは、著作権法で許容された範囲内でのご使 
用に限れらますので、ご注意ください。 


ラジオ、テレビなどへの電波障害について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCC I )の基準に基づくク 
ラス巳情報装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、 
この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き 
起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 
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■ 表示部 

録音件数/ メニュー表示 ^~ ^ ~ 1 

録音表示^[/〇〇^!重要マーク 
再生表示 ► MUU ㈣ アラーム表示 
録音モード電池マーク 

日付/インデックス/モード表示 リビート表示 

00001 ホールド表示 
カウンター/時刻表示 IJLHJUOQ :肖去表示 
H YM Sll ，目 2 ^ 7 ^ 


録音件数/メニュー表示 
録音件数ほ F 

録音するたび、録音件数が1つずつ増 
加し、最大199件まで録音できます。 

メニュー 表示 

停止中(停止ボタンを押したとき)、メ 
ニュ _ ボタンを押すと、メニュ _ 表 7 J \ 
になります。ボタンを押すごとに下記 
のように変わります。 

Hq/SP (録音モード設定)— A 1 (ア 
ラーム1設定) —A2( アラーム2設定） 
—CL (時刻設定)— bE (ビープ音設定） 
— Fo (フォーマツト)—録音件数 

録音表爪# 

録音時表示します。 

再生表示 

再生時表示します。 

録音モードぽ 

HQ モー ドでは、 SP モー ドより、より 
よい音質で録音できます。 

録音モード最長録音時間 

HQ 約4時間25分 
SP 約8時間5◦分 


日付/インデックス/モード表示 

日付、 Ind 、 on / oFF モードを表示しま 
す。 

カウンター/時刻表示 

カウンターまたは時刻を表示します。 

重要 マーク ★ 峻 

重要ボタンを押すとその録音件数に ★ 
マークが付きます。 

アラーム 表示 ((•》^ 

メニューで A 1 または A 2 を on にすると 
表 7 J \ します0 

電池 マーク [IF 

電池の残量を表示します。 

リビート表示@ 

再生中、4/メニューボタンを押すと 
表爪します〇 

ホールド表示 -»-o 

ホールドスイッチを入れると、表示しま 
す。 

消去表示 ■ 

消去ボタンを押すと点滅します。 
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電池を入れる 


電池ぶたを矢印の方向へずらしはずす 



① 押しながら 

② 手前に引く 


電池を入れる 

•電池の+、一を確かめて入れてください。 



電池ぶたを閉める 



奥に押す 

參パチツと止る所まで押します。 

參電池ぶた紛失防止用リポンが付いています。 
巻き込まないように閉めて < rd さい。 


お願い 

電池を入れたら表示部の点灯を確認してください。 



表示部が点灯しなし鳩合は、速やかに電池を取り出し、正しく入れ直してください。 
それでも表示部が点灯しなし)場合は電池を取り出し点検 • 修理を依頼してください。 
表示部が点灯しないまま電池を入れておくと発熱 • 発火のおそれがあります。 
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電池交換について 

■ 電池マークについて 

電池の消耗状態により録音できなくなるまでの時間が短い場合があります。 
おおよその目安としてお使いください。 

電池の残量の変化に合わせて、次のように変わります。 


電池マーク 


電池の残量 

多い — 少ない 交換 交換 

マークの点灯 



■ 電池交換時の注意点 

•「電池マーク」 （ a ) が点灯したら、次の操作をしてから必ず2本とも 
新しい電池と交換してください。 

• 録音時の場合は録音スイッチを下げてください。（電源が切れます） 

•再生時の場合は停止ポタンを2度押して電源を切ってください。_ 

お知らせ 

• 電池交換について 

電池を抜いても時計などの設定は約3分間持続します。3分以上すぎると、時計の設 
定は消えます。 

•録音時、疆池マークは点滅していないのに、再生にすると点滅（关 K -) す 
る事があります。 

これは録音時と再生時の消費電力の違いによるものです。 

電池が消耗しているので新しい電池と交換してください。 

•録音中に電池が消耗すると自動的に電源が切れます。ただし、それまで 
録音した内容は保存されます。 

• 電源「切」時、電池マークの点滅（名コト）が表示されたときは電池が消 
耗しています。このときは、操作ポタンは動作しません。新しい電池を 
入れてください。 
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時刻を合わせる (24 時間表示） 

アラーム機能を使用したり、録音した日付を記録するためには、本機の時刻合わせをし 
ておく必要があります。この時計は、24時間表示です。 


メニューボタンを押すごとに、 Hd —( Al — A 2 )—CL (時刻設定)— bE—Fo の順に 
変わります。例えば、2002年8月10日の10時30分に合わせる 


停止ポタンを押し、電源を入れ 
る 




サーチポタンを押し、月を合わ 
せる 




メニュー ポタンを押し、 CU こ 
合わせる 


c 







メニュ- 

^^ 



\_ 




—/ 



再生(決定)ポタンを押す 




再生(決定)ポタンを押す 



n 

LL 

网 

I n I 

iMfU Id. 

jnnzr 

LLIUL - 


サーチポタンを押し、日を合わ 
せる 




せる 


ri 

LL 

网 

i n i 
iMfl-l Id. 

jnrri 
lijijC - 

_i y \_ 


© © 

インデックス y 



si0' 

く ノ 


n 

LL 

q in 

ヽ ■ L:i / 

HI 

/ |H\ 


i 

n 

LL 

\ 1 / 

_ l-Ll 1 

Im/J Id 

^lYn 

LIJIJC 

y 

IV せる 

2S© 

V j 



© © 

、 インデックス > 


n 

LL 

w 
q in 

IJM/IUd 

jn.nn 

ILJ-LILI 

' |H\_ 


お知らせ 

•時を合わせないで録音すると、録音した日付と時刻が “In/iOId /OhOOm” で 
表されます〇 

• 時刻を合わせていないとアラーム設定 ( Al 、 A 2) の表示が出ません。 
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AT もう一度停止ボタンを押すと電 
1 〇源が切れ、日付と時刻が表示さ 
れる 


11 再生(決定)ポタンを押す 

n 

LL 

8« C D/ 

in.nn 
ILTUU~ 

ザ- 
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サーチポタンを押し、分を合わ 
せる ^ FV 


トチ 


/ | Ms 


1 Q 電話 （1 17香)などの時報と同時 
■ J に再生(決定)ポタンを押す 



お知らせ 

•本機は、電源を切ったとき、常に現在の日付と時刻が表示されています。 


HQSM/0: 
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録音のしかた 

199件までの用件を録音できます。 

録音スイッチを上げると、自動的に一番最後の部分に録音が追加されるので、テープの 
ように録音されていない部分を探す必要がなく、すぐに録音が始められます。 


録音を始"める 

録音スイッチを上げる 


• 録音が始まるまで1〜2秒かか 
る場合があります。 



#カウンター表爪に FULL が表爪 
されたときは録音できません。 
•カウンター表示は、目安として 
お使いください。 

• 電池マークが点滅中は録音でき 
ません。新しい電池に交換して 
ください。 


お願い：録音中に本機に手などが当たつたり、こすつたりすると、雑音が録音されますのでご注意ください。 


録音を止める 


録音スイッチを下げる 



HQ 

〇 in 
Um IUd 

m.jn 

IIJJU 


籲録音を停止し、日付と時刻表示になり 
ます。 

• 停止ポタンでは、録音を停止できませ 
ん〇 


録音スイッチを上げ下げするたびに録音件数は1件ずつ増加します。 

• 録音件数199件までの録音ができます。 

•録音回数、録音時間によっては、合計の録音時間は、最長時間よりも短くなるこ 
とがあります。 

■ 今録音したばかりの内容を聞くには 

•録音を終えた後、再生(決定)ボタンを押すと、今録音した内容の始めから聞くこ 
とがでぎます。 

お知らせ 

•録音中にメモリーがいっぱいになるとカウンター表示に " FULL " を表示し点滅しま 
す。また、録音件数が“199” 表示のとき録音スイッチを 
入れるとカウンター表示に TULL " を表示しそれぞれ点滅 
します。 “199" が表示されたときは、メモリーが残って 
いても録音できません。この状態のまま約1分経過すると自 
動的に電源が切れます。新しく録音するには、録音内容を 
消去 (1 6ページ)してから録音してください。 



12 







































■ 自動録音機能(ボイススタート録音） 

• 自動録音機能を使うと、ある大きさ以上の音をマイクが拾うと自動的に録音が始 
まり、音が小さくなると止まります、そのため無音録音がなくなり、効率のよい 

入：録音を始めると、音が小さいときには、 
自動的に録音を一時停止にします。 
一時停止のとき、録音表示と PAUSE が 
点滅します。 

切：自動録音が解除されます。 

自動録音機能は周囲の環境(雑音やざわめき声など)に左右されますので事前に動 
作をご確認ください。また、録音環境に合わせてマイク感度を切り換えてくださ 
し)。大切な録音をするときは、自動録音を「切」の状態にしてお使いください。 

■ マイク感度の切換 

參マイク感度スイツチの切換で録音の感度を変えることができます。 

会議： 会讓などの会話を取り込み易いようなやや高めの感度です。 
通常録音状態。 

口述：至近距離の目的音が取り込み易い低めの感度です。 


■ 残量時間を表示させるには 

• 録音中に再生(決定)ボタンを押している間、現在の録音モードの残量時間が表示 

•録音件数は“ 「 E ”（ REMAIN ) になります。 
• 録音中のため、残量時間は減っていき 
ます。 

• 残量時間表示は、おおよその目安で、 
録音可能な時間です。 

• ビープ音の設定が ON のときでも操作音 
は出ません。 


されます。 



残量時間 


マイク感度 



会議 h □述 


録音をすることができます。 


自動録音 

I iHm 1 


•- 

'' U 1 

HQ 蝴 

切••入 

V J 

- 

fm - 


お願い 
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再生のしかた 

あらかじめ録音してある内容を選んで聞くときは、手順1から操作してください。 
今録音したばかりの内容を聞くには、手順3から行ってください。 


停止ポタンを押し、電源を入れる 



録音件数- 

—5 1 

停止⑩' 


HQ Wi 

録音した日付- 

- fc/wctti 


録音した時刻- 

-/5： /5 



_最後に録音、または再生した録音 
件数が表示されます。 

_録音件数が“一一 " 点灯したとき 
は、録音内容がない場合です。 


2 サーチポタン®(ダウン)®(アップ)を押し、再生したい録音件数を選ぶ 

• サーチボタンを押す度に録音件数 
は1つずつ変ります。インテック 
スが付けられているときは、イン 
デックスのところで止まります。 
• サーチボタンを押し続けると録音 
件数は連続で変ります。 



録音件数—孑/ 

HQ 挪 

録音した日付— i ： i M i '： i D 

録音した時刻一//5 


再生(決定)ポタンを押す 
再生が始まる 再生表示- 





音量 


三 II 

) 翻 

niJIn / 

カウンター表示 
(時•分•秒） 

11111 
\ILIL 

函 

HJ 


音量ボタンで音量を調整します。 

停止中や再生中に音量ポタンを押す 
と、 VOL と数字が表示されます。 
可変範囲:〇〜20 

電源が切れている状態で再生(決 
定)ボタンを押したときは、最後 
に録音した録音件数の再生を始め 
ます。ただし、再生中に停止した 
ときや電源を切ったときは、その 
場所から再生が始まります。 


止めるには、停止ポタンを押す、もう一度押すと電源が切れ日付と時刻 


表?こなる 


停止 


HQ 

〇 m 

IJm IIJd 



in. in 

ILI-DlJ 


籲最後の内容の再生が終わると、そ 
こで停止します。 

• 停止状態のまま約3分経過すると 
自動的に電源が切れます。 


14 




























■再生中の早戻し早送り 

再生中に早戻しや早送りで聞きたい音を早く選ぶことができます。 


再生中にサーチポタン®(ダウン)® (アップ)を押す 




籲一度押すと数秒進み、連続押しで早戻し 
または早送りとなります。 

• 録音件数と経過時間は減少または増加し 
ます。 

• 再生表示が点滅します。 


• 停止中にサーチボタンを押すと、録音件数の最初の位置で止まります。 


止まる 止まる 止まる 止まる 



■リビート再生 

同じ内容を繰り返し聞くことができます。 

再生中に G / メニューポタンを押す 



リピート表示 



► 4が表示され、録音件数の区間で繰り返 
し再生されます。 

\ もう一度、4/メニューボタンを押す 
か、停止ボタンまたはサーチボタンを押 
すと解除されます。 



ボタンを押す 



繰り返す 


録音件数50 

録音件数51 

録音件数52 


■ 残 量 時間を表示させるには 

再生中に再生(決定)ポタ ンを押して いる間、残 量 時間が表示されます。 

!► ri: | •表示部に録音可能な残量時間を表示します 0 
愚隼 HQ ™ • 録音件数は“ 「 E ”（ REMAIN ) になります。 

Inn 修残量時間表示は、おおよその目安です。 


^ グ j | / nn |響炫星间衣爪1冰、 dDdDcK ての日艾 C 9 〇 

I H |M sl 

■ イヤホーンで聞くには 

付属のイヤホーンをイヤホーン端子に差し込んでください。スピーカーからの音は 
出なくなります。 
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録音した内容を消去するには 


録音した内容を1つずつ、または全内容を一度に消去することができます。 

一度消去した内容は元に戻すことができませんので、ご注意ください。 

• 電池マークが点滅中は消去できません。新しい電池に交換してください。 

■ 録音件数を1つずつ消去する 
消したい録音件数の内容だけを消去することができます。 

重要マーク (★) の付いた録音内容は消去されません。 

内容を消すと、次の内容が自動的に繰り上がるので、間に空白部分はできません。 


消去前 r 録音件数 H 録音件数 2 I 録音件数3「録音件数4 了録音件数 5] 空き 
I 録音件数3を消去する 

消去後 



録音件数1録音件数2録音件数3録音件数4空き 


録音内容の番号が繰り上がる 


停止ポタンを押し、電源を入れる 




籲表示部が点灯します。 


サーチポタン®または®を押し、消去したい録音件数を選ぶ 



8m /So 

IS: IS 


• 消去する内容を、再生して確認してく 
ださい。 

• 重要マーク (★) の付いた録音内容は消去 
されません。消去するときは、重要 
マークを解除してから消去してくださ 
し、 （18 ページ参照） 


消去ポタンを1秒以上押す 




消去表示 



• “ ■”が点滅し消去を開始します。 

• 消去が終わると“畜”が消灯します。 

• 録音されている時間によって、“窗” 
の点滅時間は異なります。 

• 内容が消去され、以降の録音件数が繰 
り上がります。 

參録音が1つだけのとき、録音件数とカウ 
ンタ_表示がノになります。 
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■ 全内容を一度に消去する 

録音したすべての内容を一度に消去することができます。 
重要マーク (★) の付いた録音内容は消去されません。 



停止ポタンと消去ポタンを同時に1以上押し続ける 



籲“ ■”が点滅し消去を開始します。 

籲消去が終わると、録音件数とカウン 
ター表示がバーになります。 

• 重要マーク (★) の付いた録音内容は消去 
されません。消去するときは、重要 
マークを解除してから消去してくださ 
し)。 （18 ページ参照） 

これで消去は完了しました。 
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その他の機能の使いかた 

■ ホールド機能(誤動作防止機能） 

不用意に再生などの動作に入らないための機能です。 

ホールドスイッチを矢印(スイッチに黄色のマークがでる)の方向にする。 

操作できるようにするには、ホールドスイッチを矢印と反対方向にしてください。 

•録音動作ではホールド機能は働きません。 

•録音中でも、ホールドスイッチを入れると、 “ — 0 ” 
が点灯しますが、録音の開始や停止の動作はします。 
■ホールドスイッチが「入」のとき、操作ボタンを押す 
と“ ”表示が約3秒間点滅し動作しません。 

♦電源が切れている状態でホールドスイッチを入に 
ホールド ^ 示 すると' 停 it ボタンや再生(決定)ボタンを押す 
と、“ ”表示が約3秒間点滅して、電源が切 

れます。 

■ 重要マーク機能 

重要な録音内容にマーク (★) を付けておくと、マークの付いた録音内容を頭出し 
することができます。また、マークを付けておくと誤って消したりすることがあ 
りません。 

• 録音中や再生中に重要ポタンを1秒以上押します。 

•録音件数に重要マーク (★) が付きます。 

•再生中に重要ボタンを押すと停止します。 

* 重要マークを消すときは、録音中や再生中にもう 
一度、重要ボタンを1秒以上押します。重要マ_ 
ク (★) が消えます。 

• 電池マークが点滅中は重要マークを付けたり 
消したりできません。新しい電池に交換して 
ください。 

重要マークを付けた録音内容のみサーチすることができます。 

停止中に、重要ポタンを押しながらサーチポタンを押します。 

• 重要マーク (★) の付いた所で止まります。 

♦再生ボタンを押すとその録音内容が聞けます。 

停止 


>録音件数3 |録音件数4 | ★録音件数5 f 録音件数6 


重要 


サーチ 


重要 


卜三 II* 

hq ina 

I 」 IjUu I 

_ H _S 


• 重要マークの頭出し 


flf^D 


ホールド- 


5 / 

• w \ 


If 
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■インデックス機能 

録音中に、録音件数とは別に「インデックス」を付けることで、サーチボタンで 
録音内容の頭出しができます。 

インデックスを付けると、会議など長時間録音のときに、再生したい場所が素早 
く探せたり、インデックスの区間をリビート再生させることができます。 

• 録音中にインデックスを付けるには 
録音中に、頭出ししたいところでインデックスポタンを押す 



•押したところにインデックスが付けられ、 
“ Ind ” を約1秒表示します。録音は途 
切れずに続けます。 


• インデックスを付けたところを探して聞くには 

停止中に、サーチボタンを押し、聞きたいインデックスのところを探し再生(決 
定)ボタンを押します。 


停_止 停止 


停止 


停止 



-^-^-^ 


録音件数1 

録音件数2 

録音件数3 


インデックスインデックス 


•インデックスを付けたところを繰り返し聞くには 


インデックスを付けたところでら/メニューポタンを押すとインデックス区間で 


討 >4ボタンを押す 



1 繰り返す f 


録音件数1 

録音件数2 

録音件数3 


インデックス インデックス 

•再生中は、 “ Ind ” 表示は出ません。 


お知らせ 

•インデックスを付けられるのは1つの録音件数に対し最大125力所までです。 

付けたインデックスは消すことはできません。 

•再生中や停止中にはインデックスは付けられません。 

•電池マークが点滅中はインデックスは付けられません。新しい電池に交換してくだ 
さい0 
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再生スピードを調整する 


■ 早聞き再生 

再生中に、再生ボタンを押しながら、音量ポタンの十を押すと、早い速度で再生 
されます。 



■ 遅聞き再生 

再生中に、再生ボタンを押しながら、音量ボタンの一を押すと、遅い速度で再生 

• 約0.75倍の遅聞き再生になります。 
♦再生を止めるには、停止ボタンを押しま 
す0 
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録音モードの設定 


出荷時は、 HQ モードに設定されています。 


録音モード 

最長録音時間 

備考 

HQ 

約4時間25分 

よりよい音質で録音 

SP 

約8時間50分 

長時間録音が可能 


■ SP モードにするには 

メニューボタンを押すごとに、 Hd / SP (録音モード設定卜 A 卜 A 2— CL — bE—Fo 
の順に変わります。 



• HQ モードに戻すには、操作手順4で m にします。 
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アラームの 設定 

アラーム設定 (2 つの内容を登録できます)をしておくと、設定した時間にアラーム音が 
鳴り時刻を知らせます。時計が設定されていないときは、アラーム設定はできません。 

メニュー ボタンを押すごとに、 Hq / SP —[A 卜 A 2]( アラー ム設定)— CL — bE—Fo 
の順に変わります。例えば、 A 1 に15時30分を設定する 


停止ポタンを押し、電源を入れ夂サーチポタンを押し、時を合わす 



Q 再生(決定)ポタンを押す Q サーチポタンを押し、分を合わす 



お知らせ 

•設定した時刻になると、電源が入り、“ ㈣ ”が点滅し、アラームが約3〇秒間鳴り 
ます。ただし、録音中は鳴りません。 

♦途中でアラームを止めるには操作ボタンを押すと止まります。ホールドスイツ 
チが入っていても止められます。 

•一度動作すると、自動的に OFF 設定になりますが設定時刻は保持されます。 
22 * A 1 と A 2 を同時刻に設定したときは、 A 1が動作後 A 2 も OFF 設定になります。 













ビープ 音の設定 

ビープとは再生、録音、停止などの操作ボタンを押したときの確認音です。 

bE on :操作ボタンの受付時、確認音が鳴ります。（出荷時は、 on に設定されています) 
bE OFF :操作ボタンの受付時、確認音は鳴りません。（アラームは鳴ります） 

■ ビープ音を止めるには 

メニューボタンを押すごとに、 Hq / SP — AI — A 2— CL — bE (ビープ音設定) — Fo の 
順に変わります。 






籲自動録音スイッチ、マイク感度スイッ 
チ、ホールドスイッチを操作しても確 
認音は鳴りません。 
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フォーマツト(メモリーリセツト)のしかた 

録音 • 再生が正常に動作しないときは、フォーマツト(メモリーリセツト)してください。 

本機に内蔵のメモリーを フォーマツ トします。 

本機に記録されている全てのデータが消去されます。 

メニュー ボタンを押すごとに、 Hq/SP—AI—A2—CL—bE— Fo ( フオーマツト) の 
順に変わります。 


1 停止ポタンを押し、電源を入れる 

L I I 



メニュー ポタンを押し、 Fo を選ぶ 



再生(決定)ポタンを押す 


再生 

(決定） 





• “Fo" が点滅します。 


消去ポタンを1秒以上押す 



(m 


• “Fo” とカウンター表示のバーが点 
滅し フォーマツ トを開始します。 
•フォーマツ トが終わると、録音番号と 
カウンター表示のノ（一が点灯に変わり 
ます。 

暴電池マークが点滅中はフォーマツトを 
開始しません。新しい電池に交換して 
ください。 
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録音した内容を保存したいとき 

お手持ちの機器にあった別売りの音声用コードを使用することで、本機の録音内容を、 
お手持ちのテープレコーダなどに録音することができます。 

準備 

•接続するときは必ず本機と接続機器の電源を切ってから行ってください。 

參接続機器の取扱いは接続機器の取扱説明書をご覧ください。 



イヤホーン端子から録音するときは、市販のミニプラグコードを使用してく 
ださい。 

•外部マイクについて 

外部マイクを接続すると、内蔵マイクは自動的に切れ、外部マイクの音を録 
音します。ブラグインパワー対応のマイクを使うと、マイクの電源は本機か 
ら供給されます。 


ブラグインパワ_対応のマイクを使用するときは下記の仕様のマイクをご使 
用ください。 

マイク入力： 3.5mm ミニジャック/モノラル 
インピーダンス： 3kQ 以下 

一部の専用マイクには使用できないものがあります。 


お知らせ 

•他の機器と接続する時は、スピーカーを破損することのないように、本機のボリュー 
ムを最小にしてください。 

•本機の電池を出し入れするときは、必ず接続機器の電源を切ってから行ってください。 
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故障かな • • •と思ったときは 

故障かな？…とお思いのときはアフターサービスをご依頼になる前に、次の点をお調べ 
ください。 


症状 

原因 

処置 

参照べ-ジ 

電 

源 

液晶が点灯しない。 

•電池が入っていない。 

• 電池を入れる。 

8 

•電池が消耗している。 

•電池を取り換える。 

8 

録 

日 

停止ボタンを押して 
も録音が止まらな 
い 0 

•録音スイッチが入って 
し、る 0 

•録音スイッチを切 
る 0 

12 

FULL 表示が出たと 
ぎ 。 

•録音件数が199になっ 
ている。 

•録音内容を消す。 

16 

• メモリーがいっぱい。 

•録音内容を消す。 

16 

録音できない。 

•電池が入っていない。 

• 電池を入れる。 

8 

•電池が消耗している。 

•電池を取り換える。 

8 

•録音時間に余裕がな 
い 0 

•録音内容を消す。 

16 

再 

生 

再生(決定)ボタンを 
押しても再生しな 
い 0 

• ホールドスイッチが 
入つている。 

•ホ _ ルドスイッチを 
戻す。 

18 

•録音スイッチが入って 
いる。 

•録音スイッチを切 
る 0 

12 

スピーカーから再生 
音が出ない。 

•録音内容がない。 

•録音件数表示を確認 
する。 

14 

•音量調整が0になって 
いる。 

♦音量を調節する。 

14 

•イヤホーンを接続して 
いる 0 

♦イヤホーンをはず 
す。 

15 

イヤホーンから再生 
音が出ない。 

•音量調整が0になって 
いる。 

•音量を調節する。 

14 

•イヤホーンを接続して 
いない 0 

•イヤホーンを接続す 
る 0 

15 

音が割れる。 

•音量調整が大きすぎ 
る 0 

•音量を調節する。 

14 
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症状 

原因 

処置 

参照べ-ジ 

そ 

の 

他 

録音した日付 • 時刻 
が1 mO 1 d . OhOOm 
で表示される。 

• 時刻合わせがされてい 
ない。 

• 時刻を合わせる。 

10 

アラーム 設定ができ 
ない。 

• 時刻合わせがされてい 
ない。 

• 時刻を合わせる。 

10 

停止ボタンを押して 
ち電源が切れない。 

•ホールドスイッチが 
入つている。 

• ホール ドスイツチを 
戻す。 

18 

サーチボタンを押す 
と、録音件数の途中 
で止まる。 

•インデックスが付いて 
いる0 

•インデツクスの所で 
停止する仕様です。 

19 

再生中、ら/ メニュ 
ーボタンを押すと、 
録音件数の途中で繰 
り返し再生する。 

•インデックスが付いて 
いる。 

♦リビート再生を解除 
する。 

15 
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主な仕様 


形名 

DMR-85 〇 A 

外形寸法 

1 17x31 x 12.5 (mm) (突起部除く） 

質量 

約 33g (本体のみ）[約 55g (電池含む）] 

電源 

単四形乾電池 （LR03) 2本 

電池寿命 

録音時、 HQ モード：約33時間、 SP モード：約33時間 
再生時、約3◦時間（音量調整1◦の位置で） 

常温(25 〇 〇で東芝アルカリ乾電池単四形 （LR03) 使用時 
(メーカーや在庫期間などで電池寿命が短いことがあります。特に 
低温時は、乾電池の性能が低下し、電池寿命が短くなります） 

録音方式 

デジタル録音 

記録媒体 

内蔵フラッシュメモリー 

最長録音時間 

HQ モード：約4時間25分 

SP モード：約8時間5◦分 

最大録音件数 

199件 

マイク□ホン 

内蔵エレクトレットコンデンサーマイク□ホン(モノラル） 

マイク入力 

適合インピーダンス： 3kQ 以下、 3.5mm ジャック/モノラル 
基準動作入カレベル(最小入カレベル）： 0.3m V 

イヤホーン出力 

適合インピーダンス： 8Q 以上、 3.5mm ジャック/モノラル 
実用最大出力： 1.5mW (lkHz,10% 歪, 32Q) 

スピーカー出力 

インピーダンス： 8Q、 直径： 20mm 
実用最大出力: 150mW (1kHz, 10%歪) 

時刻表示 

24時間デジタル表示 

使用条件 

温度： 0°C 〜 40°C 

付属品 

片耳用イヤホーン (3.5mm モノラルプラグ)、東芝アルカリ乾電池 
単四形 ( LR03) 2本、取扱説明書 


•意匠、仕様などは改良のため予告なく変更することがあります。 

• 本製品は、ご愛用終了時に再資源化の一助として主なプラスチック部品に材料名表 
示をしています。 

■付属の電池について 

• 付属の電池はモニター用です。寿命が短いこともありますがご了承ください。 

■ イヤホーンについて 

•付属のイヤホーンはダイナミックタイプです。 
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お知らせ 

アフターサービスやお問い合わせに関して 

商品の アフターサービスは お買い上げの販売店がいたします。 

修理 • お取扱い • お手入れについてのご相談ならびにご依頼は、お買い上げの 
販売店にお申し付けください。 


ご転居されたり、ご贈答品などで販売店に修理のご相談ができない場合 
『東芝家電修理ご相談センター』 ^ 0120-1 048-41 

※フリーダイヤルは、携帯電話、 PHS など一部の電話ではご利用になれません。 


DMR -850 A に関するお問い合わせ 
『モバイル AV サポートセンター』 
サボートダイヤル： 0570 -05-7000 (通話料有料) 

(サボート料金は無料です） 

FAX : 03-3258-0470 
受付時間：（月〜土）午前10時〜午後8時 

(年末、年始、祝日を除く） 


インターネットで情報を.… 

ホームページから最新の商品情報やサービス • サボート情報等の発信を 
しています。ぜひ、私たちのホームページへアクセスしてください。 

■ http://www.toshiba.co.jp/webcata/it/_dmr.htm 

上記アドレスは予告なく変更される場合があります。このような場合は、お手 
数ですが、東芝総合ホームページ ( http :// www . toshiba . co . jp /) をご参照願い 
ます。 



修理を依頼されるときは 

修理を依頼される時は、お買い上げの販売店にご連絡ください。 

なお、本体の故障もしくは不具合により発生した付随的損害（録音内容など）の補 
償の貴については、ご容赦ください。 

1 . 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。 

(イ）使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。 

(口）お買いあげ後の落下、輸送等による故障および損傷。 

(八）火災、天災地変（地震、風水害、落雷等）、塩害、ガス害、異常電圧 
による故障および損傷。 

(二）本書のご提示がない場合。 

(ホ）本書にお買いあげ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あ 
るいは字句が書きかえられた場合。 

(へ）一^家庭用以外（たとえば業務用）にご使用の場合の故障および損傷。 
(卜）ご使用による容器の汚れ及び損傷。 

2. 出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。 

修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き 
取らせていただきます。 

3. 本書は日本国内においてのみ有効です。 

This warranty is valid in Japan . 

4. ご転居の場合は事前にお買いあげの販売店にご相談ください。 

5. ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買いあげの販売店に修理がご依頼 
できない場合には、保証書に記載されている連絡先へご相談ください。 


51 修理年月日 

修理内容 

担当 

年月日 



年月日 




※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束する 
ものです。したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するもの 
ではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買いあげの販 
売店へご相談ください。 
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東芝メモリーレコーダ保証書 


形 

名 

DMR -850 A 

★ 

お 

名 

前 

ふりがな 

様 

db 

客 

様 

ご 

住 

所 

〒□□□■□□□口 


電 

話 

市外 市内 番号 呼 

保 

証 

期 

間 

本 

体 

a ★お買い上げ 日 

1年 月 日から 

★ 

住所 

•店名 


ご 

販 

売 


店 J _電話_ 

株式会社 東芝 

映像ネツトワーク事業部 

亍 101-0021 東京都千代田区外神田卜 1-8 
電話 (03) 3257-6098 

本書は、取扱説明書の注意書による正常なご使用で、保証期間中に故障した場 
合に、本書記載内容にて無料修理をさせていただくことをお約束するものです。 

保証期間中に故障が発生した時には、本書と商品をご持参のうえ、お買い上げ 
の販売店に修理をご依頼ください。修理の際' 弊社の品質基準に適合した再利用 
部品を使うことがあります。 

★印欄に記入のない場合は有効とはなりませんから、必ず記入の有無をご確認く 
ださい。本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してくだ 
さい。 （裏面をご覧ください） 


株式会社 東芝 

映僳ネットワーク事業部 

〒101 -0021 東京都千代田区外神田卜 1-8 

※所在地は変更になることがありますのでご了承ください。 


70159033 





















